


JUS DE RAISINS 


INGREDIENTS: 
" 1 kg de raisins 


“ 1 cuil à soupe de jus de citron 
" 200 s d’eau 


Mettre 1 kg de raisins égrenés dans le bol du thermomix et 
mixer 20 secondes à V 8. 


Rajouter une cuillère à soupe de jus de citron et 200 o d’eau. 
Mixer 10 secondes à vitesse 4. 


Filtrer dans le panier . 
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